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PART III 


Stores Purchase 


Medical Education Department 


ദർഘാസ്പരസ്യം 


നമ്പർ എ2/ 2776 /13 / ആർ. ഐ . ഒ. 

2014 ജനുവരി 3. 
തിരു വ ന ന്ത പുരം റീജി യ ണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഓഫ്താൽമോളജി ( ഗവൺമെന്റ് കണ്ണാശുപ്രതി) യിലെ ആവശ്യ 

ത്തി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഉപ ക രണം ലഭ്യ മാ ക്കു ന്ന 
തിലേക്ക് മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടർ നമ്പർ - 13 / 2013 - 14 . 


ഇനവിവരം - ഡസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറും യു . പി. എസ്സും 
6 എണ്ണം. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


നമ്പർ എഴു ത ണം . ടെണ്ടർ, സൂപ ണ്ട് , റീജി യ ണൽ 
ഇൻ സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഫ്താൽ മോള ജി , ( ഗ വൺ മെ ന്റ് 
കണ്ണാശുപ്രതി), റെഡ് ക്രോസ് റോഡ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതി 6 - 2 - 2 014 - ന് രാവിലെ 11 മണി വരെയാണ്. 
താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന ടെണ്ട റു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
ടെണ്ടറുകൾ 6 - 2 - 2014 - ന് 11 .30 - ന് ടെണ്ടർ തന്നവരുടെയോ 
അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
താണ്. ടെണ്ടർ ആവശ്യമുള്ളവർ ടെണ്ടറിനുവേണ്ടിഅപേക്ഷ 
സഹിതം മുക ളിൽ കാണിച്ചി രി ക്കുന്ന വില സഹിതം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ ടെണ്ടർ 
ഫോമിലുള്ള ടെണ്ടർ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ടെണ്ടർ 

കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതല്ല . ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ചെക്കുകൾ 
ആയി സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. ടെണ്ടർ വിൽപ്പന 5 - 2 - 2014 - ന് 
വൈകു ന്നേരം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കു ന്ന താണ്. മേൽ 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും 
ടെണ്ടറിന്റെ പ്രത്യേക നിബന്ധനകളും ടെണ്ടർ ഫോറത്തി 
നോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


അസ്സൽ - 420. 


പകർപ്പ് - 210. 
ടെണ്ടർ കവറിന്റെ പുറത്ത് ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉപകരണ 
ത്തിന്റെ മുകളിൽ നേരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടെണ്ടർ 


14 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


കൂടു തൽ വിശദവിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയത്ത്താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
മാത്രമല്ല ഒരു കാരണവും പറയാതെ ഭാഗികമായോ മുഴുവ 
നായോ ടെണ്ടർ റദുചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരി 
ക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


നമ്പർ എ2/ 4963 /2013 / ഡി. സി. റ്റി . 

2014 ജനുവരി 4. 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 2013 -14 
വർഷം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡെന്റിസി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ 
ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ത 
ഫോറത്തിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . കവറി നു പു റത്ത് " ടെണ്ടർ നമ്പർ 28 | 2013 
ഉപകരണങ്ങൾ-പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡെന്റിസി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് 
എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ 
കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം- 11, പിൻ-695 011 ” എന്ന മേൽവിലാസ 
ത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


3rd January 


No. A2 - 2776/13/ RIO . 
2014. 


Sealed tenders are invited for the supply of following 
item to the Regional Institute of Ophthalmology ,Government 
Ophthalmic Hospital , Thiruvananthapuram . 

Tender No. - 13/ 2013 -14. 


Name of Equipment — Desktop Computer with UPS 
6 Nos . 


| Cost of tender form : 

Original - 420 

Duplicate - 210 
The tenders should be superscribed due at 11 a. m . on 
6 -2 -2014 and addressed to the Director, Regional Institute of 
Ophthalmology, Government Ophthalmic Hospital, 
Red Cross , Thiruvananthapuram -695 037. Last date ofreceipt 
of tender is at 11 a. m . on 6 - 2 - 2014 . Late tender will not be 
accepted . The tender will be opened at 11. 30 a . m . on 
6 - 2 - 2014 in the presence of the tenderers or their authorized 
representatives who may present at that time. 


അടങ്കൽ തുക - 1,41,000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
12 - 2 - 2014 , 2 മണി. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 12 - 2 - 2014 , 3.30 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകിയ വ രു ടെ യോ , അവരുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജ്, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 11, 
പിൻ - 695 011 - നോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 
ഫോറം വാങ്ങേ ണ്ട തു മാ ണ് . ടെണ്ടർഫോ റ ത്തി നാ യുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടു ക്കേ ണ്ടതും അത് 
ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 

ഫോ റ ത്തിന്റെ വിൽപന 11 - 2 - 2014 - ന് 3 മണി വരെ 
- ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റേയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
1-2-2014, 3 മണി ആയിരിക്കും. 


Intending tenderers may on application to the Director, 
Regional Institute of Ophthalmology, Red Cross Road , 
Thiruvananthapuram -695 037 , obtain the requisite tender form 
on which tenders should be submitted . Application for the 
tender form should be accompanied by a cash remittance of 
rupees noted above which is price fixed for a form and which 
is not refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 5 - 2 -2014 . Cheque , postage stamp etc . will notbe 
accepted towards the cost of tender forms, nor will the forms 
be sent per V. P. P.Duplicate tender forms, if required , will be 
issued at rupees noted above . 


Detailed specification and special conditions will be 
available with the tender form . 


Further details if any required will have from the office 
of the undersigned in office hours on all working days . 


The undersigned reserves the right to split the order 
amount two or more tenders if found necessary and also to 
reject any of or all the tenders without assigning any reason . 


No. A2 /4963 /2013 /DCT. 

- 4th January 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Instruments for the 
Department of Public Health Dentistry, Government Dental 
College, Thiruvananthapuram for the year 2013 -14 as 
detailed below . The envelopes containing the Tender 
should bear the superscription “ Tender No. 28 /2013 for the 
supply of Instruments for the Department of Public Health 
Dentistry ” and should be addressed to “ The Principal, 
Goverment Dental College , Thiruvananthapuram - 11 , 
Pin - 695 011. 


Regional Institute of Ophthalmology, 
Government Ophthalmic Hospital, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Director 


ഒരുകാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതുമല്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതല്ല. ദർഘാസ് 
ഫോ റ ത്തിന്റെ വിൽ പന 11 - 2 - 2014 - ന് 3 മണി വരെ 
ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
പകർപ്പ് ഓരോന്നിന്റേയും വില മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. തപാലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം വേണമെന്നുള്ളവർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം 50 അധികം 
പോസ്റ്റൽ ചെലവിലേക്കായി മണിയോർഡർ മുഖേന സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
1 - 2 - 2014, 3 മണി ആയിരിക്കും. 


Last date of receipt of tenders will be 12 - 2 - 2014 
at 2 p . m . Late tenders will not be accepted. The tenders 
will be opened at 3.30 p . m . on 12 -2 - 2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 

Approximate Cost - 1, 41,000 . 
EMD - 1 % . 
Cost of tender form : 

- Original - 420 . 

Duplicate - 210. 
Intending tenderers may, on application to The Principal, 
Government Dental College , Thiruvananthapiram - 11, Pin -695 011 
obtain requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender form should be 
accompanied by a cash remittance shown above, which is 
the price fixed for a form and which is not refundable at 
any circumstances. The tender forms are not transferrable . 
Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 11 -2 -2014 . Cheques, Postage Stamps etc will not 
be accepted towards the cost of forms, nor will the forms 
be sent by V. V. P. Duplicate tender forms, if required will 
be issued by a cash remittance shown above per copy . 

Tender forms will be sent, if required , by post on payment 
of an additional amount 50 as popstage charge in the 
form ofmoney order . Last date of receipt of money order is 
1- 2-2014 at 3 p . m . 


-- ( 2 ) 


നമ്പർഎ2/ 4967/ 2013 / ഡി . സി. റ്റി . 

2014 ജനുവരി 4. 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിൽ 2013-14 
വർഷം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡെന്റിസി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ 
യന്തസാമ ഗി കൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചി ത 

ഫോ റ ത്തിൽ മത്സര സ്വഭാ വ മു ള്ള ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കവറിനുപുറത്ത് " ടെണ്ടർ നമ്പർ 27/ 2013 
യന്ത സാമഗ്രികൾ - പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡെന്റിസ് ടി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി “ ദി പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേ ജ് തിരു വ ന ന്ത പുരം- 11, 
പിൻ -695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


No. A2/ 4967/2013/DCT. 

- 4th January 2014. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Materials for the Department 
of Public Health Dentistry , Government Dental College, 
Thiruvananthapuram for the year 2013 - 14 as detailed below . 
The envelopes containing the tender should bear the 
superscription “ Tender No. 27 /2013 for the supply of 
Meterials for the Department of Public Health Dentistry ” 
and should be addressed to “ The Principal, Government 
Dental College, Thiruvananthapuram - 11, Pin -695 011 . 

Last date of receipt of tenders will be 12- 2 -2014 
at 2 p . m . Late tenders will not be accepted . The tenders 
will be opened at 3 . 30 p . m . on 12 - 2- 2014 in the presence of 
such of the tenderers or their authorized representatives 
who may be present at that time. 
Cost of tender form : 

Original - 420 . 

Duplicate = 210 . 
Intending tenderers may, on application to The Principal, 
Government Dental College , Thiruvananthapuram - 11 , 
Pin -695 011, obtain requisite tender forms on which tenders 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance shown 
above, which is the price fixed for a form and which is not 
refundable at any circumstances . The tender forms are not 
transferable . Sale of tender forms will be closed at 
3 p . m . on 11- 2- 2014 , Cheques, Postage Stamps etc . will 
not be accepted towards the cost of forms, nor will the 
forms be sent by V . P . P. Duplicate tender forms if required 
will be issued by a cash remittance shown above per copy. 
Tender forms will be sent, if required , by post on payment 
of an additional amount 50 as postage charge in the 
form of money order. Last date of receipt of money order is 
1 -2 -2014 at 3 p. m . 


ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 
12 - 2 - 2014, 2 മണി. താമസിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 12 - 2 - 2014 3. 30 മണിക്ക് 
ദർഘാസ് നൽകു ന്ന വ രു ട യോ അ വ രുടെ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 420. 

ശരിപ്പകർപ്പ് - 210. 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേ ജ് , തിരു വ ന ന്ത പുരം- 11, 
പിൻ - 695 011 - നോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും നിശ്ചിത ടെണ്ടർ 

ഫോറം വാങ്ങേണ്ടതു മാ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോറത്തിനായുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ 
ഒരു ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില ഒടുക്കേണ്ടതും അത് 


Government Dental College , 
Thiruvananthapuram . 
Tel: 0471 2528477, 2444092 
Fax: No . 2444092 . 
e- mail:principalgdctvm @ gmail .com. 


( Sd.) 
For Principal. 
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KERALA GAZETTE 

[PART III 

entertained. The duly received tenders will be opened 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

at 5 -2 - 2014 , 2. 30 p . m . of the stipulated time in the 

presence of the tenderers or their authorized 
നമ്പർ സി5 - 811 / 14 / എം . സി. കെ . 

2014 ജനുവരി 2 , 

representatives who may present at that time. 
- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഇതോടൊപ്പമുള്ള 

Further details can be obtained from this office 
പട്ടി ക പ കാരം വേരി യിസ് എക പ്മെന്റ് സം 

during work hours. The under signed reserves the right 
കൺസ്യൂമബിൾസും വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

to reject any tender without assigning any reason . 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

DETAILS OF ITEMS 
- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ ഓരോന്നിനും നിശ്ചിത തുക അടച്ച് 
ഓഫീസിൽനിന്നും 28 -1-2014 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 

Sl. Name of Items Department Cost of P.A . C . 
പത്രങ്ങൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണി 

- No. and Quantity 

tender in 

form Lakhs 
യോർഡർ ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുൻപ് 
ലഭി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് പത ത്തിന്റെ വില മടക്കി 1 Centralized Gas Plastic 1 .576 - 7.5 
നൽകു ന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 

and suction 

Surgery 
തീയതി 4 - 2 - 2014, 11.30 മണി. 

system — 1 No. 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ " ദർഘാസ് 2 Multipara meter Casualty 1,051 5 
നമ്പർ സി5 / 811 / 14 / എം . സി . കെ . ഉപക ര ണ ത്തിന്റെ പേര് 

Monitor - 6 Nos. 
വേരിയസ് എക പ്മെന്റ് സും കൺസ മ ബിൾസ് എന്ന 

3 Defibrillator 

Casualty 840 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 

with Cardiac 
കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 4- 2 - 2014, 5 മണിക്ക് മുൻപ് 

Monitor - 2 Nos. 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 

4 Trolley - 5 Nos. Casualty 525 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 5 Cleaning 

Casualty 
5 - 2 - 2014, 2 .30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

Machine — 2 Nos. 
- വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പത ത്തി നോ ടൊപ്പം 6 Medical grade Urology 

420 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 

Monitor - 1 No. 
നിര സി ക്കു വാ നുള്ള അധികാരം പിൻ സി പ്പാളിൽ 

7 Absorbable 

Surgery - 420 2 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

Gelatin sponge 

Hemostat 
No . C5/ 811 /2014/ MCK . 

2nd January 2014. 
Formaldehyde 

Surgery 
Sealed competitive tenders are invited for the 

free - 15 Box 
purchase of Various equipments and consumables (List 
attached ) to Government Medical College , Kottayam . 

8 Disposable 

- 1,051 5 
Tender forms can be had from this office on payment of 

Trocars — 30 Nos . and 
prescribed cost in cash or by money order for each item 

Hemmorrhoidal 
till 28 - 1- 2014 . No other modes of remittance will be 

Stapler - 10 Nos. 
entertained . Those who require tender forms by post a 
sum of 40 will be added towards postage charges. 
Money orders should reach this office at least 10 days നമ്പർ സി1/ 298 / 2014 / എം . സി . കെ . 

2014 ജനുവരി 7. 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender -- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക്ഡിസ്പോസിബിൾ 
forms will not be refunded . Last date of sale of tender ബ്ലഡ് കളക്റ്റിംഗ് വയർ കെ3 ഇ . ഡി . റ്റി . എ . ആ ന്റ് 
form is on 4- 2 -2014, 11. 30 a. m . 

കൊയാഗുലന്റ് ( 100 vialx1000 Pkt.) വാങ്ങുന്ന തി നായി 
The duly signed tenders superscribed on the 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
envelops as "Tender No . C5 /811/ 2014/ MCK ............ for the - ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1, 051 (ഓരോന്നിനും) ഓഫീസിൽ 
purchase of (Here specify the name of related item ) for the നിന്നും 10 -2- 2014 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
department of (Here specify the related Department), തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
addressed to “ The Principal, Government Medical College , ആയി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
Kottayam - 8 should reach this office on or before വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ്ലഭിക്കേണ്ട 
4- 2 - 2014, 5 p . m . Tenders received late will not be 

താണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 


- (2) 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 298 /2014/ എം. സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
ഡിസ്പോസിബിൾ ബ്ലഡ് കളക്റ്റിംഗ് വയൽ കെ3 ഇ . ഡി. റ്റി.എ . 
ആന്റ് കൊയാഗുലന്റ്” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
11- 2 - 2014 , 1.30 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കേ 
ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭി ക്കു ന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 11 -2- 2014 - ന്, 2.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,051 (ഓരോന്നിനും) ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 10 - 2 -2014 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ്ലഭിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 299 / 2014/ എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
യൂറിൻ സ്ട്രിപ്പ് ഫോർ അസറ്റോൺ ഷുഗർ പ്രോട്ടീൻ ” എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 11- 2- 2014, 1.30 മണിക്ക് മുമ്പ് 
ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
ശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 
11- 2 - 2014 - ന്, 2 . 30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

- വിശദ വിവ ര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No , C1/ 299/2014/ MCK . 

| 7th January 2014. 


വിശദ വിവ ര ങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ളഅധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No . C1/298/2014/ MCK . 


7th January 2014. 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Disposable blood collecting vial with 
K3-EDTA Anticoagulant (100 vialx1000 Pkt.) to Government 
Medical College , Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 1,051 in cash or by Money Order till 10 - 2 -2014 . 
No other modes of remittance will be entertained . Those 
who require tender forms by post, a sum of 40 will be 
added towards Postage Charges . Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Urine Strips for acetone , sugar and protein to 
Government Medical College , Kottayam. 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 1,051 in cash or by Money Order till 10 - 2 - 2014 . No 
other modes of remittance will be entertained . Those who 
require tender forms by post , a sum of 40 will be 
added towards Postage Charges. Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as “ Tender No . 01/298 / 14 /MCK for the 
purchase of Disposable blood collecting vial with 
K3-EDTA Anticoagulant addressed to “ The Principal, 
Government Medical College , Kottayam - 8 ” should reach 
this office on or before 11- 2 - 2014 , 1. 30 p . m . Tenders 
received late will not be entertained . The duly received 
tenders will be opened at 11 -2 -2014 , 2 .30 p . m . at the 
stipulated time in the presence of the tenderers or their 
authorized representatives who may present at that time. 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as " Tender No . C1 / 299 / 2014 / MCK for the 
purchase of Urine Strips for acetone , sugar and protein 
addressed to “ The Principal, Government Medical College , 
Kottayam - 8 should reach this office on or before 
11 - 2 - 2014 , 1. 30 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
11 - 2 - 2014, 2 .30 p . m . at the stipulated time in the presence 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
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നമ്പർ സി1/ 300 / 2014 / എം . സി . കെ . 

2014 ജനുവരി 7. 
- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് തെർമ്മൽ പേപ്പർ 
57 എം . എം . x 20 മീറ്റർ -700 റോൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 1,051 (ഓരോന്നിനും) ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 10- 2- 2014 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 40 അധികം മണിയോർഡർ 
ആയി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് 
വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ്ലഭിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 


നമ്പർ സി1 / 299/ 2014/ എം . സി . കെ . 


2014 ജനുവരി 7. 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് യൂറിൻ സ്ട്രിപ്പ് 
ഫോർ അസറ്റോൺ ഷുഗർ പാട്ടീൻ വാങ്ങുന്ന തി നായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ - 1,000 + വാറ്റ്. 

ശരിപ്പകർപ്പ്- 500 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി- - 5-2- 2014 . 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാനിപ്പിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും 12 - 2 -2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 18 - 2 - 2014, 2 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും-- 19- 2 - 2014, 
1 മണി. 


നിബന്ധനകൾ 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനുമുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1/ 300/ 2014 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് 
തെർമ്മൽ പേപ്പർ ” എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
11 - 2 - 2014, 1.30 മണിക്കുമുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയക്കേ 

ണ്ട താ ണ് . നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കു ന്നതോ 
അപൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ 11- 2- 2014 - ന്, 2.30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവര ങ്ങ ൾ ദർഘാസ് പ്രത ത്തി നോ ടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
No. C1/300/2014/ MCK . 

7th January 2014. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Thermal Paper 57mmx20 mtrs — 700 Rolls to 
Government Medical College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on payment 
of 1,051 in Cash or by Money Order till 10 -2 -2014 . No 
other modes of remittance will be entertained . Those who 
require tender forms by post , a sum of 40 will be 
added towards Postage Charges . Money Orders should 
reach this office at least 10 days prior to the closing date 
of tender sales. Cost of tender forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelopes as “ Tender No. C1/ 300 /2014 /MCK for the 
purchase of Thermal Paper 57mm x 20 mtrs . 700 Rolls 
addressed to “ The Principal, Government Medical College , 
Kottayam - 8 should reach this office on or before 
11 - 2 - 2014 , 1. 30 p . m . Tenders received late will not be 
entertained . The duly received tenders will be opened at 
11- 2 - 2014 , 2. 30 p . m . at the stipulated time in the presence 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


1. മുൻകൂറായുള്ള എഗ്രിമെന്റായി 100 കേരള സ്റ്റാമ്പ് 
- പേപ്പറിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
2. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില പണ മാ യിട്ടോ 
- മണിയോർഡറായിട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


3. 


ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്/ വില്ലേജ് 
ആഫീസർ നൽകിയിട്ടുള്ള പേരും അഡ്രസ്സിന്റെയും 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. 


4 . 


ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള 5,00,000 - ന്റെ 
സോൾവൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 


5. ഇൻകംമ്പൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 


6. ടെണ്ടർ ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല . 


7. ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തോടൊപ്പം മുദ്രപതങ്ങളോ മറ്റ് 
എന്തെങ്കിലും പ്രമാ ണ ങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


വ്യക്തമല്ലാത്ത മേൽവിലാസത്തോടുകൂടിയ മണി ഓർഡർ 
അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Government Medical College, 
Gandhinagar P. O ., Kottayam -8 . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
വരുമായിമാത്രമേ ആവശ്യമെങ്കിൽ നെഗോസിയേഷൻ 

നടത്തുകയുള്ളു. 
10. ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല . 
11. ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ടെണ്ടറു 

കൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും. 
12. കാരണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന് 

ടെണ്ടറുകളെ തിരസ്കരിക്കുവാനും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള 

അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 
13 . വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരക്ക് എല്ലാ നികുതികളും 

ചാർജ്ജുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചതായിരിക്കണം. 


നമ്പർ 8125/ 2013 / മെ . കോ . നെ . ആ . 


2014 ജനുവരി 6. 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചു രോഗാശുപത്രിയിലേക്ക് 
2014 - 15 വർഷത്തേക്ക് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദിവസം മുതൽ 
31 - 3 - 2015 വരെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർ വീ സസ് 
കോർപ്പ റേ ഷൻ വിത രണം ആരം ഭി ക്കു ന്ന തു വ രെയോ 
ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ റീഫിൽ 
ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽനിന്നോ അവരുടെ 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 5, 00 ,000. 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് നെഞ്ചുരോഗ 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ കാര്യാലയം, 
മുളംകുന്നത്തുകാവ്, 
ഫോൺ നമ്പർ- 0487 - 2200610 
suptmch @ gmail.com . 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ട്. 


നിരതദ്രവ്യം- ആകെ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം. 


